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内 吸 药 剂 久 效 磷 一 次 涂 环 治 两 虫 
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山东 省 烟 全 地 区 晶 响 山林 声 
文登 县 界 石 公社 社 办 林场 


松 干 蛤 、 松 毛虫 是 我 区 松林 的 两 大 害虫 。 为 
了 有 效 地 保护 森林 资源 ,控制 “两 虫 的 蔓延 危害 ， 
寻求 < 两 虫 ” 的 综合 防治 方法 ,在 1974 年 明确 久 效 
磷 涂 环 防治 松 干 蚊 效果 的 基础 上 ，1975 年 以 来 ， 
我 们 以 鼻 谢 山林 场 和 文登 县 界 石 公社 社 办 林场 为 
基点 ,组 织 全 区 10 个 场 , 队 ,广泛 地 开展 了 群众 性 
的 科学 实验 活动 , 先后 选用 新 农药 18 种 , 应 用 施 
药方 法 六 种 ,反复 试验 150 余 次 ,寻求 出 应 用 久 效 
磷 一 次 涂 环 兼治 松 干 丛 、 松 毛虫 的 新 方法 。 现 将 
试验 结果 报告 如 下 。 


一 、 施 药方 法 
在 “两 虫 " 危 害 期 ,于 树干 基部 两 面 ; 刮 去 外 表 
皮 ( 少 量 流 脂 为 宜 ), 刊 成 两 个 宽 10 一 30 厘米 的 半 
圆 环 ,用 毛 刷 蕊 满 药 液 在 环 上 涂抹 , 涂 药 量 以 微微 
下 流 为 度 。 春 季 (4 月 )、 秋 季 (9 一 10 月 ) 涂 50%% 
入 效 磷 原液 , 夏季 (7-8 月 ) 涂 5 售 稀释 液 。 


二 、 防 治 效果 
(一 ) 对 松 干 娘 的 防治 效果 “1974 年 试验 , 应 


囊 1 久 效 确 涂 环 防 治 松 干 蛤 的 效果 
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用 50% 久 效 磷 原 液 、 5 一 10 倍 液 涂 环 ， 春 季 防 治 
的 校正 死亡 率 为 76.9 一 81.8%, 夏季 防治 的 校正 
死亡 率 为 87.9 一 99.0%, 秋季 防治 的 虫口 减退 率 
为 84.5 和 ; 一 九 七 五 年 试验 ;应 用 50% 久 效 磷 原 
液 、; 一 10 倍 被 涂 环 ， 春 季 防 治 的 校正 死亡 率 为 
53.4 一 98.6%， 在 季 防 治 的 校正 死亡 率 为 87.4 
一 88.3%( 表 1)。 可 以 看 出 ， 防 治 效果 随 着 施 药 
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浓度 增加 而 提高 ; 同 浓度 药流 ,夏季 比 春季 的 防治 
效果 好 。 

‘二 ) 对 松 毛 虫 的 防治 效果 ”试验 表明 : 1. 夏 
季 (8 月 ) 应 用 50% 久 效 磷 5 倍 液 涂 环 , 松 毛虫 死 
亡 率 为 94.3 一 100%; 秋季 (9 月 ) 应 用 50% 久 效 
碰 5 一 15 倍 被 涂 环 , 松 毛虫 死亡 率 为 97.9 一 100% 
《 表 2)。 


应 2 久 效 确 涂 环 防治 松 毛 虫 的 效果 




















































































































项 上 | 施 药 | 检查 | 施 药 | 标准 | 供 试 逐 日 死 虫 数 (内) 死亡 率 
、 日 期 | 日 期 | 锁 释 虫 数 
试 蛤 ， C 昌 /月 CB/ 月 )| 倍数 | 株 号 | (只 ) | 一 天 | 二 天 | 三 天 | 四 天 | 五 天 | 六 天 | 七 天 | 合计 | c%) 
5 99 20 79 99 100 
20/8 | 2218 | 一 -一 一 一 | 一 一 -一 一 一 一 一 一 一 下 一 -一 
院内 / / 局 地 I 3 7 
5 1 33 6 25 31 94.3 
21/8 | 24/8 一 一 一 一 一 一 | 一 一 | 一 一 一 一 一 -一 
室内 / / 对 照 32 1 1 3-0 
110 167 107 
2318 | 2818 | 5 | 一 -一 一 一 一 [一 一 一 一 一 | 一 一 一 97.6 
2 230 223 225 
1 101 60 27 11 98 
5 2 88 40 36 9 8> 97 .9 
林 合计 187 183 
el | | 9 64| 
10 2 60 60 100 
合 124 124 
9/9 | 919 一 | 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
1 93 94 
内 153 2 83 85 99 .4 
合计 | 180 | 179 
oo oo 0 
对 照 2 62 0 0 0 | 0 
合计 | 107 | 0 0 
表 3 久 效 确 持 效 期 的 观测 
站 | 供 逐 接 虫 死 亡 率 
药 | 斌 35 天 40 天 45 天 50 天 55 天 60 天 
日 | 株 | 死 | 活 | 死 | 天 活 | 亚 | 死 活 亚 | 死 | 活 | 亚 | 死 | 舌 | 亚 | 死 活 亚 
和 | 数 | 息 | 和 | 村 | 虫 | 虫 | 林 | 虫 | 虫 | 村 | 虫 | 虫 | 到 | 息 | 虫 | 条 | 血 | 虫 | 事 
数 | 数 1c%)| 数 | 数 [C36)| 数 | 数 [Cw%)| 数 | 数 1C96)| 数 | 数 96)| 数 | 数 |C36) 
23/81 2 83 50 162.4| 17 33 134.01 22 34 139.3| 22 34 |39.3| 20 |101 J16.5) 48 | 76 |38.7 


1 期 山东 省 烟台 地 区 林业 科学 技术 站 等 : 

2. 同 浓度 药 液 ， 对 不 同龄 期 的 松 毛虫 的 杀 虫 
效果 区 别 不 大 。 

3. 环 涂 久 效 杰 5 倍 液 、 对 松 毛 虫 的 残 效 杀 虑 
期 可 达 60 天 以 上 ( 表 3)。 

《三 ) 久 效 磷 一 次 涂 环 防治 松 干 娘 、 松 毛虫 的 
效果 ”10 月 上 旬 在 17 年 生 松树 树干 基部 , 乔 环 族 
抹 50% 久 效 磷 乳剂 一 倍 液 , 对 松 干 蚊 的 杀 虫 率 为 
94.8%， 对 松 毛 虫 的 杀 虫 率 为 100% ( 表 4)o 


内 驶 药剂 久 效 磷 一 次 涂 环 治 两 虫 123 
《四 ) 综 合 上 述 试验 结果 应 用 50% 久 效 碰 
一 次 涂 环 防 治 松 干 崔 , 松 毛虫 时 , 春季 (4 月 )、 秋 
季 (9 一 10 月 ) 宜 用 原液 ;夏季 (7 一 8 月 ) 宜 用 5 倍 
该 。 涂 环 宽度 : 依 树 大 小 涂 环 宽 穿 不 等 ， 树 高 2 
米 堪 右 的 , 环 帘 10 厘米 ; 树 高 3 一 4 米 的 , 环 帘 15 
厘米 ; 树 高 ;一 6 米 的 ; 环 宽 20 厘米 ; 树 高 7 一 8 米 
的 > 环 帘 25 厘米 ; 树 高 "一 10 米 的 , 环 宽 30 厘米 。 


表 4 义 效 磷 一 次 涂 环 防治 松 于 蛤 、 松 毛虫 的 效果 
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